@ 대 한 항 공 말레이지아 국내선 연결 

항공기 도 착 후 전 동 차 (46「01『810) 를 이용 메 인 터 미 널 에 도 착 하신 
후, 칼 라 룸푸르 입국 승 객 의 반대 방 향 (전동차 도 착 방향) 에 스 컬 레 
이 터 를 이용 3 층 으로 내 려 오셔서 국 내 선 연결 전 용 입 국 심 사 대 와 세 
관 검 색 대 를 통 과 하 신 후 , 좌 측 으로 이 동 하 시면, 바로 국내선 탑 승 동 
(contact Pier ) 으 로 연 결 됩니다. 

수 하 물 은 최초 출 발 지 에서 국내선 최 종 목 적 지 까지 수 하 물 을 부치 
신 경우 해 당 편 에 자동 연 결 되며 세 관 검 사 는 최 종 목 적 지 에 서 받게 
됩니다. 

※ 세 관 이 없는 일부 국 내 공 항 으로 연 결 되는 경 우 에는 칼 라 룸푸르 

에서 세 관 검 사 를 받아야 함 . 


@ 말레이지아 국내선 대 한 항공 연결 

항공기 도 착 후 전 동 차 (46「01『810) 를 이용, 국제선 탑 승 동 
(satellite Building) 으로 이 동 후 통 과 여 객 카 운 터 에서 탑 승 수 속 후 
지 정 탑 승 구 에서 탑 승 하시면 됩니다. 

수 하 물 은 최 초 출 발 지 에서 최 종 목 적 지 ( 서 울 ) 까 지 수 하 물 을 부 치 신 
경우 한국 세 관 검 사 는 서 울 에서 받으신 후, 대 한 항 공 을 이용하는 
경우 김 포 2 청 사 도 착 안 내 카 운 터 에서 국내 최 종 목 적 지 까지 수하물 
을 다시 부 치 시면 대 한 항 공으로 자동 연 결 됩니다. 


ㅎ 국제선 환승 


항공기 도 착 후, 국제선 탑 승 동 (68[611(6 8410108) 의 중 앙 부 로 오 
셔서 말레이지아 항공 통 과 여 객 카 운 터 (Transfer ㅇ 04016「) 에 서 
탑 승 수 속 후 지정 탑 승 구로 탑 승 하시면 됩니다. 

수 하 물 은 최초 출 발 지 에서 최종 목 적 지 까지 부 치 시면 해 당 편 에 자 
동 연 결 됩니다. 
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@ 버스 ( 약 1 시 간 30 분 소요) 
- 고속 버스 : rR 18 
- 우등 버스 : RM 25 


@ 리무진 ( 약 1 시 간 소요) 
- 시내 > 공항 왕복 : RM 140 


- 시내 ㅡ 공항 편도 : RM 66 
- 공항 > 시내 편도 : RM 88 


@ 택시 : 시내 편도 8M 66 ( 약 1 시 간 소요) 








시내 지점 : 03-242-8311/8460 
공항 지점 : 03-8787-3466/3499 
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대 한 항 공 은 현재 취 항 하고 있는 
괄 라 룸 푸 르 (×.Ｌ) 수 방 공 항 (Sultan Abdul 
Aziz Shah Airport, Subang) 에 서 
1998. 6. 30 새로 개 항 하는 스 빵 공항 
(Kuala Lumpur International Airport, Sepang) 
으로 이전, 운 항 하 게 되었습니다. 
새로 개 항 하는 스 빵 공 항 은 괄 라 룸푸르 

시 내 에서 남 쪽 으로 약 7560 지 점 에 위치하고 
있으며, 개 항 시 연간 약 2,500 만 명의 

승 객 을 처 리 할 수 있는 수용 규 모 를 자 랑 합니다. 

국제선, 국 내 선 이 동일 청 사 에 운 항 함 으로써 
국내선 연결 승객 이 동 이 편 리 해 졌으며, 

여 객 청 사 (Main Terminal Building, MTB) 와 
국제선 탑 승 동 (Satellite 84110108) 을 
별도로 구분, 이 용 객 이 보다 편 리 하게 
이용할 수 있도록 설 계 되어 있습니다. 

특히, 천장 일부 및 벽 체 는 유 리 를 이용해 
조 경 함으로써 자연 채 광 을 도모, 
지 상 층 에 위치한 정 원 과 함께 
. 자 연 친화적 환 경 을 느끼게 하여 줍니다. 


항공기 도 착 후, 국제선 탑 승 동 (Satellite Building ) 의 
중 앙 부 에서 전 동 차 (A46 야 『a1n) 를 이용 메 인 터 미 널 에 
도착한 뒤 에 스 컬 레 이 터 를 이용, 3 층 으로 내 려 오 신 후 
입국 심 사 대 를 통 과 한 뒤 수 하 물 을 찾 으 시 게 되며, 
세 관 심 사 를 마 치 시고 바로 도 착 장 으로 나 오 시 면 


됩니다. 


@ 입국 심사대 (3 층 
@ 수하물 수 취 장 (3 
@ 세관 검사대 (3 층 


) 
층 ) 
) 
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괄 라 룸푸르 시 내 에서 오시면 우선 메 인 터 미 널 
(Main Terminal Building, 1418) 에 도 착 하 게 됩니다. 
국제선 항 공 기 는 주로 메 인 터 미 널 뒤에 위치한 국제선 
탑 승 동 (Sat1it6 8410108) 에 서 운 항 하 게 됩니다. 
따라서 메 인 터 미 널 에서 탑 승 수 속 ( 대 한 항 공 카운터 
위 치 는 0 1H, 중 일부 사 용 ) 을 마 친 후 , 상 점 가 를 
지나 에 스 컬 레 이 터 를 이용 4 층 으로 내려 오 신 후, 
출국 심 사 를 마 치 시고 매 3~5 분 간 격 으로 운 행 하는 
전 동 자 (46010 ) 을 타고 국제선 탑 승 동 (Satellite 
8410108) 으 로 이 동 하 시어 대 한 항공 지정 탑 승 구로 
탑 승 하시면 됩니다. 

@ 탑 승 수속 카운터 (5 층 /0,1! 중 대 한 항공 지정 카운터) 

@ 상점, 스넥 (5 층 ) ' 

@ 출국 심사대 (4 층 ) 


※ 보 안 검색 : 탑 승 동 각 탑 승 라운지 입구 


재직 출 국 장 (Departure Level) 
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